BEN 


Hout voor de RUGLEUNING 


Hout voor de zijkanten 


getekend 


Fredsbouwtekeningen.nl 


Bank zonder leuning (type A) 


Dikte |B 
A | 4 \Steigerhout| 30 | 
B | 4 \Steigerhout| 30 | 
D | 7 Steigerhout) 30 | 200 |2040 
E | 1 Steigerhout) 30 | 200 |2040 
F* | 1 \Steigerhout) 23 | 66 |2040 
G| 1 Steigerhout) 30 | 60 |2040 
1 | 4 Steigerhout) 30 | 30 |310 
_2 [Steigerhout| 30 | 30 |660 | 
K 
L 
M | 2 [Steigerhout] 30 | 30 |445 | 
N | 2 [Steigerhout| 30 | 30 |660 
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Bank zonder leuning (type A 


